Antoni Potocki. 


ur. 4. I. 1880 r. w Rymanowie. opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 3 maja 1952 roku w Krakowie-Olszy. 


Pogrzeb odbędzie się we wtorek dnia 6 b. m. o godzinie 4'/, po poł. z kościoła na cmentarzu rakowickim 


do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiaja: 
zona, syn i rodzina. 


MSZA SWIETA ŻAŁOBNA 


odprawiona zostanie w środę dnia 7 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Dominikanów. 
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